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. అన్నపూర్తాదేవి అర్పింతునమ్మా 
న్‌ 01. అన్నపూర్ణ [లి అర్చింతునమ్మా 

అన్నపూర్ణ డత అర్చింతునమ్మా 

నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


అన్నపూర్ణ నవీ అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


02. విశ్వైకనాథుడే విచ్చేయునంట 
సీ ఇంటి ముంగిటా నిలుచుండునంట 
నీ ఇంటి ముంగిటా నిలుచుండునంట 


అన్నపూర్ణ ది అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


03. నా తనువునో తల్లి నీ సేవ కొరకు 
అర్బింతునోయమ్మ పై జన్మ వరకు 
అన్నపూర్ణ + అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 
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నా ఒడలి ఆచలాంశ నీ పురము జేరి 
నీ పాదముద్రతో నెగడాలి తల్లి 


అన్నపూర్ణ కై అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


. నా ఒడలి ఉదకాంశ నీ వీడు చెరి 
సీ పాద పద్మాలు కడగాలి తల్లి 


అన్నపూర్ణ డి అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


_ నా తనువు తేజోంశ నీ గుడికి చెరి 
నీ ముందు దివ్వెగా నిలవాలి తల్లి 


అన్నపూర్ణ కైల్‌ అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


. నా తనువు మరుదంశ నీ గుడికి చేరి 
సీ చూపు కొసలలో విసరాలి తల్లి 
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. అన్నపూర్ణ దేవి అర్బింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


సీ నామ గానాలు మోయాలి తల్లి 


అన్నపూర్ణ గ అర్చింతునమ్మా 
నా మనవి ఆలించి నను బ్రోవుమమ్మా 


- - ఇతి అన్నపూర్ణాదేవి అర్చింతునమ్మా సంపూర్ణమ్‌ - - 
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